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AKREDITASYON SERTIFIKASI 
A N 
\ N 
Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren, 
A N 
N ALARKO CARRIER SAN. VE TIC. A.Ş. DALGIÇ POMPA DENEY N 
LABORATUVARI : 
N ; 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Gebze 41480 KOCAELİ / 
A TÜRKİYE à 
TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 
A Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir. N 
^ A 
Akreditasyon No : AB-0013-T 
N Akreditasyon Tarihi : 28 Mart 2006 N 
N Revizyon Tarihi /No  : 5 Kasim 2018/ 010 N 
N Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 N 
Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde , 4 Kasım 
A 2022 tarihine kadar geçerlidir. N 
E i N 
N N 
N N 
G. Banu MÜDERRİSOĞLU 
4 Genel Sekreter N 
N N 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve 
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır. 4 
N 
N A 
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Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) 


Akreditasyon Kapsamı 


ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. DALGIÇ POMPA DENEY LABORATUVARI 


Akreditasyon No: AB-0013-T 
Revizyon No: 010 Tarih: 08.04.2020 


Test Deney Laboratuvarı 
TS EN ISO/IEC 17025 


Adresi : : 0 262 648 60 00 


Gebze Organize Sanayi Bólgesi : 0 262 648 62 36 
Sahabettin Bilgisu Caddesi Gebze 
41480 KOCAELİ/TÜRKİYE 


: engin.merayGalarko-carrier.com.tr 
: www.alarko-carrier.com.tr 





















Deneyi Yapilan 
Malzemeler / Ürünler 


Deney Metodu 
(Ulusal, Uluslararasi standardlar, 
işletme içi metodlar! 


Dalgıç Pompa Dalgıç Pompa Elektrik Motoru İzolasyon Direnci TS 11146 madde 5.3.5 
Deneyi 
Dalgıç Pompa Dalgıç Pompa Performans Deneyi TS EN ISO 9906 


KAPSAM SONU 






Deney Adi 
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N ACCREDITATION CERTIFICATE \ 

N \ 

N N 
As a Testing Laboratory, 

N N 

N ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. DALGIÇ POMPA DENEY N 

LABORATUVARI : 
N 
à Gebze Organize Sanayi Bólgesi Sahabettin Bilgisu Caddesi Gebze 4 
41480 KOCAELİ / TURKEY 

N is accredited in accordance with TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard within the N 
scope given in Annex following the assessment conducted by TURKAK. 

N N 

N Accreditation Number : AB-0013-T i 
Accreditation Date : 28 March 2006 

N N 
Revision Date / Number : 05 November 2018 / 010 

N N 
This certificate shall remain in force until 04 November 2022, subject to continuing 

N compliance with the standard TS EN ISO/IEC 17025:2017, related regulations and N 
requirements. 
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x 5 " EET 
i e c || G. Banu MUDERRISOGLU i 
o Ej Secretary General 

N N 

N Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation N 
EA) Multilateral Agreement (MLA) and International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
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Annex of the certificate (Page 1/1) 
Accreditation Scope 


ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. DALGIÇ POMPA DENEY LABORATUVARI 


Accreditation Nr: AB-0013-T 
Revision Nr: 010 Date: 08.04.2020 


Test As a Testing Laboratory 
TS EN ISO/IEC 17025 
Address: : 0 262 648 60 00 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin : 0 262 648 62 36 
Bilgisu Caddesi Gebze 41480 i : engin.meray@alarko-carrier.com.tr 
KOCAELİ/TURKİYE i : www.alarko-carrier.com.tr 















Testing Method 


d 
— (National, International standards, 
Materials / Products " 
in house methods) 


Submersible Pumps Submersible Pumps Electrical Motor TS 11146 article 5.3.5 
Insulation Resistance Test 
Submersible Pumps Submersible Pumps Performance Tests TS EN ISO 9906 


End of Scope 























